Завод гарантирует исправную ра- 
боту велосипеда в течение 18-ти ме- 
сяцев со дня его приобретения, при 
условии правильной эксплуатации и 
соблюдения правил прилагаемого ру- 
ководства. 


Торгующие организации обязаны 


ставить в техническом паспорте и 
талонах штамп магазина и дату про- 
дажи велосипеда. 


В случае обнаружения дефектов 
или поломок по вине завода потре- 
битель должен обратиться в гаран- 
тийную мастерскую для бесплатного 
устранения дефектов. В пунктах, 
где отсутствуют гарантийные ма- 
стерские, потребитель должен обра- 
щаться в магазин по месту покупки 
велосипеда. 



ТЕХНИЧЕСКИМ 




ИА ВЕЛОСИПЕД 




К*>АТКАЙ ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 


1. Размер шин: 622X40 

2. Руль: поворотный, в вы- 
носе. 

3. Седло: жесткое, кожа- 
ное, регулируемое по высоте 
и наклону. 

4 . Привод: цепной, с зубчат- 
ками 48 и 19 зубцов. 

б. Втулка заднего колеса— 
тормозная со свободным 

ходом. 

г. Перш», 

велосипедный завод. 


ПАСПОРТ 


1. Велосипед №__ 

2. Тип: мужской, дорожный. 

3. Модель: В-142 «УРАЛ». 

ГОСТ 5603-70 

4. Дата выпуска: 




Сборщик 
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Цриеищ^Е 0ТК_Д\дЙ? 

О т К 


Клеймо 


5. Дата продажи,:»?*'’ 

« 1Й7-/Ѵ. 

Цена 48-70*'^ 


